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कृषि मंत्रालय 


2. उर्वरक (नियंत्रण ) प्रादेश , 1985 की (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है ) अनुसूची- 1 


( कृषि पौर सहकारिता विभाग ) 


मादेश 


नई दिल्ली , 9 नवम्बर , 1992 


( 1 ) "भाग-क उर्वरकों के विनिर्देश ", शीर्षक के 

अधीन " 1 ( च ) सूक्ष्म पोषक " उपशीर्षक के नीचे 
क्रम सं . 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां 
अन्तःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : - - 


का , प्रा . 826 ( 4 ):- - केन्द्रीय सरकार, मावश्यक 
बस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उर्वरक (नियंत्रण ) 
प्रादेश , 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
प्रादेश करती है, अर्थात् : --- 


उर्वरक का नाम 


विनिर्देश 


___ 1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंक्षण ) 
( तीसरा संशोधन ) पावेश , 1992 है । 


( 2 ) यह राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होगा । 


" 11. मैग्नीशियम 

सल्फेट 


( 1 ) सुप्रवाह क्रिस्टालाइन 

रूपा 
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सल्फेट 


( 2 ) भार के प्राधार पर 

जल में अविलेय पदार्थ 
का प्रतिशत अधिकतम 10 
( 3 ) भार के प्राचार पर 

मैग्नीशियम का 
( Mg. के रूप में ) प्रतिशत , 
न्यूनतम 

9 . G 
( 4 ) भार के आधार पर 

सीसे का ( Pb के रूप 
में ) प्रतिशत, अधिकतम 0 . 003 
( 5 ) ( PH 5 प्रतिशत 5 . 0 
विलयन ) 

8 . 0 " 


( 3 ) स्ट्रां -िपायम क्लोराइस पिलक्न: 3 ग्राम स्ट्रांजियम 

लोराइड ( Sr Cins FO) को 
0 . 5 एन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोले और 
इली दिलास्का के साथ 100 मि . ली . तक 

रान करे । 
( ख ) कार्यकारी माक तैयार करना : 

( 1 ) 1000 पी . पी . एम , मैग्नीशियम स्टाक विलयन 
के ! मि . ली . को 100 मि . ली . क्षमता के अनुमापी 
पतास्क में पिट करें और 0 . 5 एन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
के साथ आयतन बनाएं । यह 10 पी . पी . एम . मैग्नीशियम 
विलयन है । 


( 2 ) 10 पी . पी . एम . मैग्नीशियम यिलयन के 
निम्नलिखित प्रायतन को 100 मि . ली . संख्यांकित अनुमापी 
फ्लास्क में पिपेट करें । प्रत्येक फ्लास्क में 10 मि . ली . 
स्ट्रांनिशायम क्लोराइड विलयन मिलाए और मायतन को 
0 . 5 एज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 100 मि . ली . 
तक बना लें । 


सं . 


लिए गए 10 
पी . पी . एम . 
मैग्नीशियम 
विलयन का 
प्रायवत 
( मि . ली . ) 


मिलाए गए 100 मि . ली . 
स्ट्रान्शियग श्रावतन बनाने के 
क्लोराइड का के पश्चात् 
पायतन मैग्नीशियम 
( भि , ली . ) ( पी . पी . एम ) 

का मान्द्रण 


( 2 ) "भाग-ख -- विभिन्न उर्वरको के लिए पादप पोषक 

में सहन सीमा " शीर्पक के नीचे क्रम सं . 7 

और उसमे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न 
लिखित श्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोडी 
जाएंगी, अर्थात् :- - 
" 8. मैग्नीशियम सल्फेट के लिए , . . . . 0 , 1 " 

सात आदेश की अनुसूची 2 मे " भाग- ख उर्वरकों 
के विश्लेषण की पद्धति शीर्षक के अधीन " 18 शिल्पर 
नाइट्रेट पायतनी विधि द्वारा पोटेशियम सल्फेट में कुल 
क्लोराइडों का पता लगाना " उपशीर्षक और उसने संबधित 
क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप 
शीर्षक , क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , 
अर्थात :-- - 
" 19. मैग्नीशियम सल्फेट के विश्लेषण की पद्धति 
( 1 ) अभिकर्मकों की क्वालिटी : 

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो , परीक्षणों में 
शुद्ध रसायनों और कांच के पासुत जल या विजनिजगुक्त 
जल का प्रयोग किया जाए । 


0 . 0 
2 . 0 


4 . 0 


8 . 0 


10. 0 


( ग ) प्रक्रिया 


( 2 ) मैग्नीशियम का अवधारण 

( अ ) परमाण्वीय अवशोषण रपैक्ट्रमी प्रकाशमापी पद्धति 
( क ) अभिकर्मक 
( 1 ) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0 . 5 एम 
( 2 ) मैग्नीशियम मानक विलयनः 1. 013 प्राम 

मैग्नीशियम सल्फेट ( Mg 504 7 H2O ) 
को 0 . 5 एल हाइड्रोक्लोरिक अन्त में घोलें 
और अनुमापी फ्लास्क में इम अम्ल के सा 
100 मि . सी . मक रानु पारे । यह 1000 
पी . पी . एम . भग्नीशियम स्टाक विलयन है । 


( 1 ) नमूना विलयन तैयार करना :--- 
( अ ) 1 ग्राम नमने को तोले और उसे 500 मि . ली . 

के अनुमापी फ्लाक में रखें । लगभग 300 
मि . ली . जल मिलाएं और 30 मिनट तक 
उवालें । इसे ठंडा होने दें , गल के साथ बिहन 
तक न करें , मिश्रित करें पार छान लें । 


( मा ) 5 मि . ली . नित्यंच को ( अ ) 100 मि . ली . के 

अनुमापी फ्लारक में पिगेट करें , जल के साथ 
चिन्ह तक तैयार करे और मिश्रित करे । 


[ HIT II - - - 3 (! ) ] 

भारत का राम अघारग 
- - - -- -- - - - - - -- ----...- . - - - .- - - . - - - .-.. - - - - - .. -- - -- - 
( इ ) न किए गए 5 मि तो . निस्पंच को पिट द्वारा 

( 7)ोमा आइहाड्रोजन एथिलीन डायामा 
( आ ) 100 मि . ली . के अनमापी फ्तार 

टेट्रा मीटि नमन नानक विलयन ( 0 . 4 प्रतिशा ) - 4 
पौर 0 5 एन हाइड्रोनारिक मन ग्रान N H , ( गोडियम हाइड ) ई डी टी ए 
के साथ हि एक तैनार करे । 

को एक मोटर र जन मे घोले । 
( 2 ) विनिक , विनान तैयार करें , ( R ) T Hऐमोन ( 1 + 1 ) 
जिसमे में या ना ना है । 

( १ ) निरोशपता शिलान ( 4 प्रतिसा ) 
( 3 ) निमको निन बरना - - भाग : श्रीर T | 

1. " म TET , साता को 100 नि . लो ग्राम 
विलयनो को लायु पदिलील जाला वा प्रयोग करने 

जा में 
, 285 21 ए को राप पर, वाय 

( 7 ) लिगाम जियन का मानकीकरण . 
अवशोषण साकोसी TIशमापी पर , ज्या । । ( सेम ) को । 

( 1 ) 10 मि . लो केशरम नाफ बिनपन को 250 
सगणना . Tध्य अधियापको कोईदक्ष पर और मि ती फे एनार TTIEक गे दिन करे । 
मैगनीशियम ( पी ग ) क तत्मनो माद्रणो को 

( 2 ) 100T. . 7 जल , 10 मिमी . KOH 
एकसान पर तो करो दुप , एक पाल्पाशोधन कर तैया 

KCN ( पाटे । : : हाइआक्साइड पोटेशियम सायनाइड ) 
करें । नगने में नशोधनवा के प्रति निर्देश मैग्नीशियन 

किन, 2 टायगानऐमीन विलयन, 5 बद पोटे 
की सान्द्रता प्रभारिल करें । 

लियन , रोगा ना निलयन तथा 15 - 1 मिलोगाम कैसीन 
मैग्नीशियम प्रतिशत - 20x 

सूक बिनाए । 
जहा x = माTE Eारा पानी ई मैग्नीशियम की 

( 5 ) को कुरा सफेद पनमि माने दियालोक 
सान्द्रा ( पी . पी एम में ) 

मादी17 , एह वसीय विलोक पर रखे । 
( भा ) शनापन पद्धनि ( ई डी टी ए अनुमापन ) 

( 1 ) FTI , सना पातदोन हरा रंग लुप्त 
(छातीपर बार होता है कि पुद्धि के रप हो 

र TT T पिया गुलाबो न हो जाए 
में फास्फेट नहीं रहता है । ) 

रकोटोपि नाप मा । फरे । तीन मपभागो से 
( क ) अभिमक 

कि नगा । -र । जी रो सिम टाइपर मान की 
( 1 ) बफर विलयन ( पी एच 10 _ 0 )- 67 5 ग्राग 

ना । 
मोनियम क्लोराइड को 200 मिली भाषा न . 

या टायर - फशिम मानक जिन का पायतन 
होतो , 570 मतो गोनिमा जितपन सिताप पार 1 लीटर ( ir . (17 , मिती ) प्रया ई डी टी ए विनयन का 
तपा तक । 

सावता ( f ) TT टास्टर से निम्न प्रकार से 
( 2 ) पाटेशियम , हायड्रे साइड - पोटेशियम साइट 

मनोमिक टाटा न को गगना करे - - 
दिनपन 2 . 0 ग्राम पाटेशिय - E AT 66 ग्राम मशिदा र = शिपम दाउटर x 0. 6064 
पोटेशियम सापना डबा !ीटर शाया जन ने पोते । 

( 1 ) ET ATTIT यार करना - 
( 3 ) पोटशियम साता विपन ( 2 प्रनिशन ) - 2 ( 1 )ग्रामोशियम म र रक तमने को 250 
ग्राम पोटेशियम सामनाइ3 वो 100 मि ली , प्रासुत जल मि तो . . तिमी पाक मे तोते । 
में पोते । 

( 2 ) 150 मि ला जाग जन मनाए और 30 
( 4 ) एरिजोकोम नैक टी चा 441 - 0 2 ग्राम नाटत . माले । 
सम्धक को 2 ग्राम हाइड्रोकगीतमीन हाइपराइड वाले 

(1 ) जल के सामान त डा कर तनु करे और 
50 मि . सी . मिपादन एफोहा मे पोलें । 

मित्रा पवार । 
( 5 ) कैल्शियम नानक पिलान ( 11ग . ग्रा . पि . ली . ) 
-- 285 से . पर 2 घंटे तक पहले क लिए गए प्राथमिक 

( घ ) प्रानया 
मानक श्रेणी के 2 . 4973 मा शयम काट को 

( 1 ) वरिपाया X मैग्नीशियन का अनुमापन 
हाइड्रोक्लोरिक शम्स ( 1 । 10) ने पाते । पासुत जल के 

( अ ) 25 मे ती समाग को 250 मि . ली . के 
साथ एक लीटर तक तनु करे । 

एरोन मेपर पास्क मे गिपर्ट करे । 
( 6) कैल्सीन सूचक मिगण - 1 गाम गोन पका 

( 1) 100 मि . ली . यात जत के साथ तनु करे । 
( 2 , 7 - बिरः ) जिस ( कावविसीमिपाट्स ) अमीनी (मिथाइल 
फ्लोरेसीग, सानिम प्युलन्न सोनिया अपन ) , 10 जाप ( छ ) । र , ती पर बिलयन ( पी . . 10 ) , 
धारकोल तथा 100 वा पोटेशियम पराइड को पीसे । 

: गोवि. TIPS बिपन , 2 बूद 
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ट्राईएथेनालऐमीन विलयन, 5 बूंद पोटेशियम 
फेरोसायनाइड विलयन तथा 8 बुद एरिओक्रोम 

काला टी सूचक विलयन मिलाएं । 
( ई ) तुरन्त ई . डी . टी . ए . विलयन के साथ अनुमापन 

करें , मानकीकरण के अनुसार विलोडन और प्रदीप्त 
करें । रंग शराम जैसा लाल , बैंगनी, गहरा नीला 
से स्पष्ट नीले अंत्य बिन्दु तक परिवर्तित हो जाएगा, 
यदि अधिक अनुमापन किया जाता है तो हरा 
हो जाएगा । प्रयुक्त ई . टी . टी . ए . का आयतन 

धी , 1 मि . ली . के रूप में नोट करें । 
( 2 ) कैल्शियम का अनुमापन 
( अ ) 25 मि . ली . समभाग को 250 मि . ली . एलेन 

मेयर फ्लास्क में पिपेट करें । 
( प्रा ) 100 मि . ली . जल के साथ तनु करें । 
( इ ) 10 मि . ली . केओएच - केसीएन ( पोटेशियम 

हाइड्राफ्साइड - पोटेशियम सायनाइड ), 2 बूंद 
दाईएथेनालऐमीन विलयन , 5 बूद पोटेशियम 
फैरोसायनाइड विलयन तथा 15 + 1 मिलीग्राम 

कैल्सीन सूचक को मिलाएं । 
( ई ) मानकीकरण के अनुसार तुरन्त ई . टी . टी . ए . 

यिलयन के साथ अनुमापन करें । प्रयुक्त ई . टी . 
टी . ए . का प्रायतन वी2 मि . ली . के रूप में 
नोट करें । 


( 11 ) का . प्रा . 581 ( अ ) तारीख 27 जुलाई, 1989 
( 12) का . आ . 673( अ ) तारीख 25 अगस्त , 1989 
( 13) का . प्रा . 738 ( अ ) तारीख 15 सितम्बर , 1989 
( 14 ) का , भा , 140 ( अ ) तारीख 12 फरवरी, 1990 
( 15 ) का . का . 271 ( अ ) तारीख 29 मार्च, 1990 
( 16) का . प्रा . 403 ( अ ) तारीख 23 मई, 1990 
( 17) का . आ . 875( अ ) तारीख 31 अगस्त , 1990 
( 18 ) का . प्रा . 26 1 ( अ ) तारीख 16 अप्रैल , 1991 
( 19 ) का . प्रा . 444 ( अ ) तारीख 2 जुलाई, 1991 
( 20 ) का . पा . 530( अ ) तारीख 16 अगस्त , 1991 
( 21 ) का , प्रा . 795 ( अ ) तारीख 22 नवम्बर, 1991 
( 22 ) का . पा . 377 ( अ ) तारीख 29 मई , 1992 
( 23) का . प्रा . 534 ( अ ) तारीख 20 जुलाई, 1992 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

ORDER 
New D lhi, the 9th November , 1992 
S .O . 826 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 
( 10 of 1955), the Central Government hereby makes 
the following Order further to amend the Fertilizer 
( Control ) Order , 1985 , namely : 


___ 1. (1 ) This Order may be called the Fertiliscr 
( Central) ( Third Amendment ) Order , 1992. 


(2 ) It shall come into force on the date of its pub 
lication in the Official Gazette. 


2 . In Schedule-I to the Fertiliser ( Control) Order , 
1985 ( hereinafter referred to as the said Order ) , 


गणना : 
मैग्नीशियम प्रतिशत ( वी , -- वी .) मैग्नीशियम टाइटर , 
ई . डी . टी . ए . 
( संदर्भ ए . ओ . ए. सी ., 14वां संस्करण , 1984 ) " 

[ संख्या 1 - 9/ 92 - उर्वरक विधि ] 

शान्ता गीला नायर , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 सा , का . 

नि . 758 ( अ ) तारीख 25 सितम्बर , 1985 
के अनुसार प्रकाशित हुए और निम्नलिखित 

के द्वारा बाद में संशोधित किए गए : - - 
( 1) सा . का . नि . 201 ( अ ) तारीख 14 फरवरी , 1986 
( 2 ) सा . का . नि . 508( अ ) तारीख 19 मार्च, 1986 
( 3) सा . का . नि . 1160( अ ) तारीख 21 अक्तूबर, 1988 
( 4 ) का . आ . 822 ( अ ) तारीख 14 सितम्बर , 1987 
( 5 ) का . पा . 1079( अ ) तारीख 11 दिसम्बर , 1987 
( 6 ) का . प्रा . 25 2 ( अ ) सारीख 11 मार्च, 1988 
( 7) का आ . 724 ( अ ) तारीख 28 जुलाई, 1988 
( 8 ) फा . श्रा , 725 ( अ ) तारीख 28 जुलाई, 1988 
( 9 ) या . आ . 940 ( अ ) तारीख 11 अक्तूबर, 1988 
( 10) का . पा 498( अ ) पारीख 29 जून , 1989 


( 1) under the heading “ Part- A. Specifications of 
fertiliser ", under sub - heading “ 1.(f ). Micronutrients ", 
after serial number 10 and the entries relating thereto , 
the following scrial number and entries shall be 
ies.red, namely : -- 


Name of Fertiliser 


Specifications 


2 


" 11 . Magnesium 

Sulphate 


(i) Free flowing 

crystalline form . 


( ii ) Mater insolublo in 

water, per cent by 
weight, maximum. 


1 . 0 


(971 IT . - 7 3 ( ii ) 1 


भारत के राजपत्र : अगाधारण 


- 


1 


2 


and make up tie volume to 100 ml with 0.5 N hydro 
chloric acid . 


( iii) Magnesium ( as Mg), 

per cent by weight, 

minimum 


- 


- 


9 . 6 


Flesk 
No. 


Volun . cf 
10pp My 
sliut 
tak ::1 (mi) 


Voluin of 
Strerigih 
chloride 
iddid (mi) 


(iv) Lead (As pb), per 

cent by weight, 
maximum . 

0 . 003 
(v ) PH (5 % solution ) 5 .0 -8 -0 " 


Concentra 
tion of Mg 
(ppm ) after 
inaking the 
volume to 
100 ml 


0 .0 


2 . 0 
4 . 0 


0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 


0 . 6 


5 . 0 
8 . 0 
10 .0 


0 . 8 


1 . 0 


( c) Proc dure. 


(1) P :1 par. tor sof sample solution : 


ROA 


( A ) Waight 1 g of the sample and plac in a 
500 mlvolun tiic fruk . Ald about 300 mlwater and 
boil for 30 minuten. Allow to cook , diluti to the mark 
with waicr, mix & filter. 


(2 ) under the heading “ Part- B . Tolerance limit in 
plant nutrient for various fertilisers , after serial 
No. 7 and the entries relating thereto , the following 
serial numbers and entries shall be added , namely : 

“ 8. For Magnesium Sulphate .. . . . .. .0 .1" . 

3. In Schedule II to the said Order , under the 
heading “ Part B . Method of Analysis of Fertilisers” , 
after the sub -heading " 18 . Determination of Total 
Chlorides in Potassiun Sulphate by Silver Nitrate 
Volumetric Method " and the serial numbers and 
entries thereto , the following sub -heading, serial 
numbers and entrics shall be inserted , namely : 
“ 19. METHOD OF ANALSIS OF MAGNESIUM 
SULPHATE : 

(i) Quality of Reagents : 

Unless specificd other wise, pure chomicals & glass 
distilled or dimineralised water shall be used in tests. 
( ii) Determination of Magnesium : 

(A ) Atomic Absorption Spectrophotometeric 
method . 
(a ) Reagents . 

(1 ) Hydrochloric acid 0 .5 N 

(2) Magnesium Standard Solution : Dissolve 1.0138 
Ma lesium Sulphate (Mg SO ,.7H , 0 ) in 0 .5 N hydro 
chloric acid solution and dilute to 109 ml with this 
acid in a volumetric flask . This is 1000 ppm magne 
sium stock solution. 

(3) Strontium Chloride solution : Dissolve 15g 
strontium chloride (Sr Clg.6H ,0 ) in 0 .5 N hydrochloric 
acil and dilute to 100 mlwith the same solvent. 


(B ) Pip ttc 5 in of the filtrate (A ) i.ito a 10 ) ral 
valumetric flask , 177 le up to ihe mark with water and 


mir 


( C ) Torfer by vipette 5 ml vf the diluted filtrato 
(B ) into 100 ml vol metric flask and make up to the 
mark wirli 0 . 5 N . II. 1. 


( 2 ) Blrik solutir . 1 :-- Prep:ure a blank solution from 
which only the samle has been omitted . 


( 3) Flaining of sulitifit - Flanw the standard and 
sanii: solutions ( L Atomic Dscnzion Spectro 
photoinutur ai urgenc : 11gth of 185.2 nin using Air 
Ac -lylene flam 


Calculation : 


(b ) Preparation of working standards : 


Piot the calibrati v curve using the mian absor 
hatou3 on Y -TV , il : t corresponding concitrations 
of Magnciun (prº 21 ) on X -asis . Dctormine the 
convätrati u of Migacsium in the sample by 
rcference to the cal : ration curv . . 


(1) Pipette Iml of 100 ) ppm magnesiuin stock 
solution to 100 ml capacity volumetric flask and make 
up the volume with 0 . 5 N hydrochloric acid . This is 
10 ppm Magnesium Solution . 

(2 ) Pipette the following volume of 10 ppm mag 
nosiuın solution in 100 mlnumbered volumotrio flask 
Add 10 ml of stroutium chloride solution to each flask 


Magnesium proi - 20X 


whereX C 
obtaired from i 


lation of Magnesia (in up ) 
standard curve . 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec . 3 (ii) ] 


(B ) Titrametric method (EDTA ) Titrations) 

( Applicable to the samples which do not contain 
phosphate as impurity ). 


Calcium Titas - Veline of culcium starard 
( ing ml) clune of EDTA solution uak ( m !: 

From calcium titer, calvulatu negru luci litu . Vuluu 
as follow : — 


( a ) Reagents. 


(1) Buffor soluti , (PH -10 .0) — D . nlv 67 5 
ammonium chloridy 1.2 200 ml of di tilled watci , aud 
570 mlammonia solution and dilutę to 1 litrc . 


Magnesiu .n titer - Calciuri tilci x 0 6061 
(c ) Preparation of sample solution . 


(2) Potassium hydroxid : — Putarium cyanide 
solution — Dissolve 280 & potassium lıydroxide and 66 g 
potassium cyanide in 1 litre of distilled water. 


(1) Weight lg magncsium sulphate fertiliser 
samplo into 250 ml. volumetric flask . 

(2 ) Add 200 ml of distilled water and boil for 30 
minutes, 

( 3) Cool dilute to volume with water and mix , 
( ) Procedures : 
(1) Titratiou for Ca +Mg 


( 3 ) Potassiumn cyanide olutii (2 % ) - Dissolve ? 
g potassium cyanidein 100 mlof distilled water , 


(4 ) Eriochrcmr Black I iodicitor solution - Din 
sclve 0 .2g of indicator in 50 ml of metbyl alcohol con 
caining 2 g of hydroxylamine hydrochloride , 


( A ) Pipette 25 ml of aliquot in 250 ml erlenmaye , 
flask . 

( B ) Dilute with 100 ml of distilled water. 


(5 ) Calcium standard sclution (1 mg/ml) Dissolve 
2.4973 g calcium carbonate, primary standard grade, 
previously dried for 2 hours at 285°C in Hcl ( 1 + 10 ). 
Dilute to 1 litre with distilled water. 


( 6 ) Calcain indicator mixture - Grind together 1 g 
calcein indicator 2 , 7 - bis [bii ( Carboxymethyl) 
amino )methy - fluorusc in , sodium derivative soldium 
salt), 10 g charcoaland 100 g potassium chloride, 


( C ) Add 5ml of buffer solution ( pin 10 ), 2 ml 
potassiumn cyanide solution , 2 drops of triethanola 
inine solution , 5 drops of potassiun ferrocyanide 
solution , and 8 drops of eriochrome black T indicator 
solution . 
(D ) Titrate immediately with EDTA solution , stirr 

ing and lighting as in standardisation . Colour 
changes are winc , red , purple, dark blue , to 
clear blue cnd point, becoming green iſ over 
Litrated . Note the volume of EDTA used as 

V1-ml. 
(2 ) Titration for Calcium : 
(A ) Pipette 25 ml of aliquot in 250 ml erlanmayer 

flask . 


( 7 ) Disodium dihydrogen ethylene diamine tetra 
acetic acid standard solution (0 . 4 % ) - Dissolve 4g 
Va , H , - EDTA in 1 litre of distilled watcr. 


( 8 ) Triethanolamine (1 - 1) 


(9 ) Potassium ferrocyanide solution (4 % ) - Dissolve 
4 g potassiuni ferrocyanidein 100 mlofdistilled watcr . 


(b ) Standarization of Calcium solution : 


( B ) Dilute with 100 ml of watci. 


( 1) Pipette 10 m ! calcium standard solution into 
250 ml erlenamayer flask 


(2 ) Add 100 ml of distilled water, 10 ml KOH 
KCN solution , 2 drops of triethanolaminc solution , 
3 drops of potassium ferrocyanide solution and 15 + 1 
ng of calcain indicator, 


( C ) Add 10 ml KOH -KCN solution , 2 drops of 

triethanolairive solution , 5 drops of postas 
siun ferocyanide solution and 15 + 1 mg of 

culcein indicator. 
( D ) Titrate inumediately with EDTA solution as in 

standardization . Noto the volume of EDTA 
used as Vz- ınl. 
Calculation : 


( 3 ) Immediately place the flask on a magnetic 
tirrer infront of daylight fluorescent light with 
white background . 


Magnesium p r cont = (V , – V2) XMg Titer EDTA 
(Reference : AOAC , 14th edition , 1984 ) " 


( 4 ) Wale stirring, titrate wila EDTA solution to 
isappearanco of all tuorescent green and until 
olution l emaius pink , Tirate more than 3 aliqunts. 
From avsrage , calcul itu calcium titer value 


[No. 1-9- 192- Fert , Lany 
SANTHA SHEELA NAIR , Jt Secy . 


[uren 11- 15 


TITA Fil 


149 


# TITIVT 


, M/ S E LOEWE 


1095 


Foot Note :- The Fertiliser (Control) Order, 1985 

was pubisked vide G .S. R . 758 ( E ) dated 
25ih Septe .nbc1, 1985 sad sulisequently 

amended by , - - 
(i) GSR 201( E ), dated 147h February, 1986 . 
(i ) GSR 508 (E ) , dated 19th March , 1986 . 
( iii) GSR 1160( E ), dated 21st October, 1986 
(iv ) SO 822 ( E ), dated 14th September, 1987. 

(V ) SO 1079( E ) , dated 11th December, 1987 . 
(vi) SO 252 (E ), dated 11th March , 1988 . 
(vi!) SO 724 (E ), dated 28th July, 1988 , 
( viii ) SO 725 (E ) , dated 28th July, 1988 . 

(ix ) ŞO 940 (E ), dated 11th October, 1988 . 
(x ) SO 498 (E ), dated 29th June , 1989 . 
(xi) SO 581 (E ) , dated 27th July , 1989 . 


(xii) SO 673 (E ) , dated 25th August, 1989. 
(sit ) SO 738 (E ) , dated 15th September , 1989 . 
(xiv ) SO 140 (E ) , dated 12th February , 1990 . 

(XV) SO 271 (E ), dated 29th March, 1990 . 
(xvi) SO 403(E ), dated 23rd May, 1990 , 
(xvii ) SO 675 (E ), dated 31st August, 1990 . 
(xvii ) SO 261(E ) , dated 16th Apri, 1991. 
(xix ) SO 444 ( E ) , dated 2nd July, 1991. 

(xx ) SO 530 ( E ) , dated 16th August, 1991. 
(xxi) $ O 795 (E ), dated 22nd November, 1991 . 
(xxii) SO 377 (E ), dated 29th May , 1992 . 


(xxiii ) SO 534 ( E ) , dated 20th July , 1992 . 
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